JÓZEFA z Sitkéw CAPOWA 


żona Podoficera pułku: 30, 


przeżywszy lat 26, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. 
Sakramentami zakończyła życie dnia 3 Lipca 1889 r. 


Stroskany mąż wraz z rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, 
który się odbędzie w Piątek dnia 5 Lipca o godzinie 5 po południu z kasarni Arcyksięcia 
Rudolfa, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. + 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. _ 


